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Aanvraag ontvangen: verhogen van de afzuigpijp op een bestaande 
afzuiginstallatie (Waalkade 49 te Nijmegen) 

Gepubliceerd op: 11-04-2016 

Omschrijving: verhogen van de afzuigpijp op een bestaande afzuiginstallatie (Waalkade 49 te Nijmegen) 
Activiteiten: Bouwen; 

Zaaknummer: W.Z16.100176.01 
Product: omgevingsvergunning 
Ontvangst: 01-04-2016 


Soort: Aanvraag ontvangen 

Uw mogelijkheid: 

Toelichting: 

De aanvraag is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Op de aanvraag is de reguliere 
voorbereidingsprocedure van toepassing. Dat betekent dat op de aanvraag binnen 8 weken moet 
worden beslist of binnen 14 weken als de beslistermijn is verlengd. Soms laat de beslissing langer op 
zich wachten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente om aanvullende stukken heeft verzocht. 

De ontvangen aanvraag en de daarbij behorende stukken kunnen ook digitaal worden ingezien in de 
Stadswinkel bij de informatiebalie, Marienburg 75, Nijmegen, geopend van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00-17.00 uur en op donderdag van 9.00-20.00 uur. 

In verband met de verhuizing van de Stadswinkel is deze gesloten op donderdag 28 en vrijdag 29 april 
2016. Op maandag 2 mei 2016 opent de Stadswinkel haar deuren op Mariënburg 30. 

Er kan geen bezwaar noch beroep worden ingesteld tegen de ontvangen aanvraag. Dat kan pas nadat 
er op de aanvraag is beslist. 


http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=18F5E806-0F84-4C33-AA05-691 EABB85051 
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